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PROVEEDORES E H El 
MOUUD DANNA NNANA E E GABETA DE EPP 
z RECEPCIÓN | DESPACHO > 5 
sa] ES TABLEROS ELÉCTRICOS 
1] E 
MEE = 
MES 5 FP : Pp 
ES A Escalera Escalera Ventilador w Escalera RACK E.P.P. NEOPRENO 
RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO7A á ROg RIO R11 R12 R13 R14 R16 R17 R18 R19 
E 
Oficina de Control 3 ' 
4 E 
R7-B RIS-KATIA 
RO1 RO2 RO3 RO4 RO5 RO6 RO7 RO7A ANEXO RO9 RIO R11 R12 R13 R14 RIS 
R16 R17 R18 R19 
SUBESTACION ELECTRICA 
al TALADRO 
= FRESADOR 
2 
E] 
E 
RACK 01-A RACK 08 R15B RACK DE LIMPIEZA 
RACK 01 EQUIPO DE SEGURIDAD 
RACKOLA UNIFORMES ESPACIOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE PYR1. 
RACK 02 TORNILLERIA 
RACK 03 TORNILLERIA, VALVULAS Y CONEXIONES 
RACK 04 RODAMIENTOS 
RACK 05 BROCAS, PAPELERIA, CHUMACERAS, RODAMIENTOS COORDINADOR PYR : JAQUELINNE ROSAS HERRERA 
RACK 06 REFACIONES AUTOMOTRIZ Y COMPRESORES 
RACK 07 FERRETERIA. 
RACK7A CONEXIONES 
RACK 78 BANDAS Y PARTES DE COMPRESORES 
ANEXO! BANDAS Y CABLES 
RACK 08 ELECTRICO. ASESOR PYR: 
RACK 09 REFACCIONAMIENTO DE HORNOS 
RACK 10 REFACCIONAMIENTO DE SILOS 
RACK 11 REFACCIONAMIENTO DE DECORADO “ 
RACK 12 REFACCIONAMIENTO DE STRUTZ 
RACK 13 REFAC. ELECTRONICO Y LINEAS DE INSPECCION ¿AR 
RACK 14 REFACCIONES DE FPS TECNICO PYR: KATIA DEL CARMEN MATA MORAN 
RACK 15 REFACCIONES DE ICK Y FPS 
RACK 154 REFACCIONAMIENTO ELECTRICO Y PALETIZADORAS 
RACK 158, REFACCIONAMIENTO DE LINEAS 
RACK 16 REFACCIONAMIENTO DE PALETIZADORAS 7 
'ANEZO) EXIBICION DE E-P.P. [RACK 52 MATERIAL EXCEDENTE DE LIMPIEZA ==] 
RACK 17 REFACCIONAMIENTO DE MAQ, FORMADORA ¡AN ¡AN 'AR| 
RACK 18 REFACCIONAMIENTO DE MAQ. FORMADORA [RACK 53 MATERIAL EXCEDENTE DE LIMPIEZA TECNICO PYR: IDANIA HERNANDEZ CARLIN 
RACK 19 REFACCIONAMIENTO DE MAQ. FORMADORA. [RACK 54 EXCEDENTE DEFQUIPO DESEGURIDAD 
RACK 20 MATERIAL DE LIMPIEZA PRACK 54-A EXCEDENTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD ACCESO DE LOS PROVEEDORES. 
ANEXO, EXIBIDORES DE AGUAS [RACK 55 REFACCIONES VARIOS Pa 
RACK LIMP. MATERIAL DE LIMPIEZA [RACK 55 REFACCIONES VARIOS 
RACK OF PAPELERIA EE ? 
RACK 22 REFACCIONAMIENTO DE MAQ. FORMADORA RACK 58 FIETROS,EQUIPOS DE LIMPIEZA TECNICO PYR: CARLOS CANDELARIO OLIVERA TEHUINTLE RUTA DE EVACUACIÓN 
RACK 23 REFACCIONAMIENTO DE MAQ. FORMADORA Nx z - 
RACK 24 REFACCIONAMIENTO DE MAQ. FORMADORA - - 
RACK 24-A AEROSOLES PRACR51———————|TALZADO, CONOS PARA AGUA. 
PRACK 67 TANTIDERRAME 
RACK 25 REFACCIONAMIENTO DE MAQ. FORMADORA TICO o a 9 
RACK 26 REFACCIONAMIENTO DE LINEAS Y ELCTRONICOS A ARI AR 
RACKZGA AEROSOLES [RACK BRCEDENFTEDEDIMPIEZA TECNICO PYR: KARINA MARTINEZ RODRIGUEZ El ESCALERA 
PRACK ES TANTIDERRAME 
RACK 27 MATERIALES DE LINEAS Y ELECTRONICOS bar alu a 
RACK 28 CINTA MASKING,ANAQUELES,CARPETAS,BOLSAS NEGRAS, SUEROS ES 
RACK 28-A ETIQUETAS PALLET 4X4.. o a = 
RACK 28-B CUBIERTA DE POLYESTIRENO, CAÑUELAS. TCACUN — EE == 
RACK 29 REFACCIONES DE LINEAS Y MAQ. DECORADORAS tea Se se AMAN ¡AS ] 
RACK MOTORES MOTORES TECNICO PYR: S ¡THA FLORES SASTRE ¿3 EXTINTOR 
HIDRANTE 























Ventilador 


DISTANCIAMIENTO 


ESTACIÓN DE LECTURA 


ÁREA DE RECEPCION DE 


PUNTO DE REUNION 


PASILLO PEATONAL NO 


TEAM ROOM LOGISTICA. 





“+ ABInBev 





MATRIZ DE CORRELACIÓN 


Recepción de materiales y refacciones, 


Revisión de refacciones. 


Almacenamiento de EPP. 


Almacenamiento de Tornillería, 


Almacenamiento de Material electrico. 


Almacenamiento de Material de limpieza. 


Almacenamiento refacciones de Inspección. 


Almacenamiento refacciones de Formado. 


Despacho de materiales y refacciones. 



























































Recepción de materiales y refacciones, N/A 1 1 1 1 1 1 1 5 
Revisión de refacciones, 1 N/A 3 3 3 3 1 1 5 
Almacenamiento de EPP. 3 5 N/A 5 E 5 5 5 1 
Almacenamiento de Tornillería, 1 3 5 N/A 5 5 5 5 3 
Almacenamiento de Material electrico, 1 3 5 5 N/A 5 5 5 3 
Almacenamiento de Material de limpieza, 1 3 5 5 5 N/A 5 5 1 
Almacenamiento refacciones de Inspección. 1 1 5 5 5 5 N/A 5 3 
Almacenamiento refacciones de Formado, 1 1 5 5 5 5 5 N/A 3 
Despacho de materiales y refacciones, 5 5 1 3 3 1 3 3 N/A 

















